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,§•  I- 


3  rp  ©riplicem  e(Te  incentionem  Medici,  ob  quam 
*  1  P  venae  fectionem  inftituit,  fatis  notum  eft : 
^9  Fit  enim  vel  euacuandi  fine,  fub  qua  eua- 

ll/AfeT3*  crat’one  etiam,  ventilationem  comprehen¬ 
sis  dimus,  vel  deriuandi,  velreuellendi  caufa. 

§•  II. 

Lucitanus  de  Venae  feBione  Gap-.  13.  art.  1.  pag.  174. 
ad  177.  fequentes  dat  Reuulfionis,  Deriuationis  &  eua- 
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cuationis  definitiones.  Reuulfio,  ait;  efl  cuacuatio  hu¬ 
moris  parati  fluere,  vel  fluentis,  ad  partes  contrarias  £$ 
dift  antes.  Illuftrat  hocce,  in  fequentibus  exemplis, 
dum,  reuulfionis  caufa,  in  epilepfia  atque  in  fluxu  (an¬ 
guinis  narium,  venas  tali ,  in  podagra  vel  fcroti  in¬ 
flammatione,  venas  brachii,  in  angina  vero,  crurum 
venas,  fecare  iubet.  '**■ 

$.  nr. 

Deriuationem  dicit  euacmtionem  Jiue  retraBionem 
humoris  fluentis  ex  parte  vicina:  Exempli  loco  affert, 

in  fuppreflis  menftruis  ex  talo  fanguinem  efle  du¬ 
cendum. 

$.  iv. 

Euacuatio  ipfi  non  efl  euacuatio  /anguinis  extra 
corpus ,  quia  haec  acceptio  reuulflonem  (S  deriuationem  in¬ 
cludit:  Sed  prout  contra  di (Unguitur  contra  i  fla,  in  quan¬ 
tum  fcilicet  folum  r efficit  humorem  fluxum ,  in  parte 
contentum;  quare  a  Galeno  definitur,  quod  fit  ednBio  hu¬ 
moris  ex  parte  in  qua  continetur. 

§■  V. 

Per  Ventilationem  intelligimus  conceflionem 
maioris  fpatii,  quo  dato  fluidum  liberius  fefe  mouere 
potefl;  fiue  a&u  maius  fiat  fpatium,  manente  eadem 
fluidi  quantitate,  fiue  maneat  idem  fpatium  a&tuale, 
&  fluidi  quantitas  imminuatur,  fiue,  modo  ex  his 

compofito,  ratio  inter  fluidum  &  capacitatem  vafis 
minuatur. 

$•  VI. 
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Ex  hactenus  diftis  (§.  2. 3. 4.)  patet,  omnem  dif¬ 
ferentiam,  quae  inter  euacuationem  reuulfionem  & 
deriuationem,  quatenus  per  venae  fectionem  obti¬ 
nentur,  fubfiflit,  vnice,  fecundum  lvcitanv m, 
in  eo  confidere,  vt  locus  euacuationis  fit  vel  remo¬ 
tus  a  parte  affecta ,  vel  eidem  vicinus,  vel  fi  nulla  pars 
prae  reliquis  affecta  eft,  quilibet  eligendus,  &  ficipfa 
quafi  pars  affefcta. 

§.  VII. 

Tametfi  vero  ex  lvcitani  definitionibus 
concludere  quis  deberet,  Medicos  haud  alium  expe- 
ftare  effettum ,  ex  vena  deriuationis  caufa  fe£ta,  vel 
ex  venae  feflrione  reuulfionis  caufa  fa£ta ,  quam  ex 
venae  tectione  euacuationis  caufa  inftituta;  contra¬ 
rium  tamen  elucet,  partirn  ex  verbis  galeni,  (§. 4.) 
quibus  euacuatio  dicitur  educti 0  humoris  ex  farte  in  qua 
continetur,  quae  nifi  alium  effectum  notarent,  incon¬ 
cinna  forent,  cum  certo  certius  fit,  quacunque  inten¬ 
tione  vena  fecetur,  femper  fanguinem  ex  ea  vena  eua- 
cuari  quae  fecatur,  hinc  in  qua  eft;  partirn  ex  eo,  quod, 
tam  a  veteribus  quam  recentioribus  Medicis ,  in  di- 
uerfis  morbis,  vena  fecatur,  modo  in  parte,  affeftae 
vicina,  modo  in  remota  ab  eadem,  modo  absque  re- 
fpeftu  ad  partem  quandam ,  fi  nempe  nulla  prae  reli¬ 
quis  adficitur. 

$.  VIII. 

Nec  difficile  eft  diuerfitatem  iftorum  effeftum 
ex  adduftis  (§.  2.  &  3.)  eruere  exemplis ;  cum  enim 

A  3  cau- 
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caufam  motuum  epilepticorum  in  deprauata  cerebri 
conflitutione  quaerant,  hinc  fanguinis  affluxum ma¬ 
iorem  verfus  caput  aeque  noxium,  ac  in  haemorrha¬ 
gia  narium  atque  angina,  iudicent,  vt  hunc  impetum 
auerterent,  venam  in  loco  a  parte  affecta  remoto  fe¬ 
cere  iufierunt:  Ex  quo  fequitur,  vt  crediderint,  per 
venae  lectionem  in  pede  impetum  fanguinis  verfus 
caput  minimum  magis  minui,  quam  per  venae  fe&io- 
nem  in  brachio. 

§.  IX. 

Simili  modo,  cum  in  Menfium  fuppreffione  im¬ 
petus  fanguinis  minor  fit  refiftentia  data  in  vtero,pro 
augendo  hoc  impetu,  venam  in  loco  vicino,  talo 
nempe,  fecari  volunt.  Nifi  igitur  ibi  (§. 2.  &8-)  pe¬ 
culiarem  imminutionem  impetus  fanguinis,  hic  vero 
(§.3.  &  9.)  peculiare  augmentum  eiusdem,  ex  loco 
venae  fettionis  fperaflent,  nulla  ratio  fubeflet,  quare 
in  dictis  potius,  quam  in  aliis  locis,  venam  fecandam 
efle  iuberent.  ■ 

§.  X. 

An  renera  fanguinis  impetus,  verfus  caput  verbi 
gratia,  magis  imminuatur,  fifanguis  ex  pede,  quam 
fi  ex  brachio,  euacuatur?  hinc  an  reuulfio,  id  eft,  im¬ 
petus  imminutio,  ab  euacuatione  diuerfa,  habeat  lo¬ 
cum?  itemque  an  fanguinis  impetus  magis  augeatur, 
verbi  gratia  verfus  vterum,  fi  venae  fe&io  in  pede 
quam  fi  in  brachio  inftituitur,  id  eft,  an  talis  deriua- 
tio,  fiue  augmentum  impulfus  finguinis,  quod  non 

' lf ! '  •'  *  .  f  '  a  fola 
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afola  quantitatis  imminutione,  fed  folum  a  loco  fe- 
£tionis  venae ,  dependet,  locum  habeat?  cum  a  ne¬ 
mine,  quantum  Icimus ,  a  priori  fit  probatum,  nec 
a  pofteriori  Medicorum  perpetua  obferuatio  easdem 
confirmet;  in  praefente  differtatione,  adiuuante  di- 
uino  Numine ,  fecundum  nexum  arteriarum  &  ve¬ 
narum  ,  atque  leges  motus  fluidorum  per  vafa ,  in¬ 
quiremus* 

$.  XI 

Minime  vero  conformem  &  perpetuam  Medi¬ 
corum  obferuationem  docere ,  capite  affefto ,  in  pede 
reuulfionis  caufa,  &,menfibus  obftruttis,  in  pede,  tan- 
quam  loco  vicino,  deriuationis  caufa,  inftituendam 
effe  venae  fe9:ionem,  duobus  magnorum  Medico¬ 
rum  exemplis  probabo,  celsvs  enim  Lib.2.  c.io. 
in  fine  ait :  Mitti  vero  is  debet,  fi  totius  corporis  caufa  fit, 
ex  brachio:  Si  partis  alicuius ,  ex  ea  ipfa parte,  aut  certe 
quam  proxima;  quia  non  vbique  mitti  potefl,* fed  in  tem¬ 
poribus,  in  brachiis,  iuxta  talos .  Neque  ignoro ,  quos¬ 
dam  dicere,  quam  longiffime  fanguinem  inde ,  vbi  laedit, 
ejfe  mittendum;  fic  enim  auerti  materiae  curfium;  at  illo 
modo  in  id  ipfum ,  quod  grauatur ,  euoe  ari.  Sed  id  ipfum 
falfum  eft .  'Proximum  enim  locum  primo  exhaurit:  Ex 
vlterioribus  autem  eatenus  f anguis  [equitur ,  quatenus 
emittitur:  Vbi  is  fnpprefus  eft,  quia  non  trahitur ,  ne 
venit  quidem .  Videtur  tamen  vfus  ipfe  docui f e,  fi  caput 
fr ahium  eft,  ex  brachio  potius  fanguinem  mittendum  ejfe ; 
fi  quod  in  humero  vitium  e fl ,  ex  altero  brachio .  Credo , 
quia  fi  quid  parum  ce  ferit ,  opportuniores  hae  partes  iniu - 
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riae fiunt ,  quam  quae  i  ani  male  habent.  Auertitur  quo- 
aue  interdum  f anguis  ,  vbi  alia  parte  prorumpens , 
emittitur .  Definit  enim  fluere  qua  nolumus ,  /zfcfe  obieBis 
quae  prohibeant,  alio  dato  itinere .  Infuper.  ioh. 

m a v R.  hoffmannvs  notis  ad  Har manni pra- 
xin  Chimiatricam  cap.2iy.pag.  §o6.  de  Menfium  fiupprefi- 
fione  ait:  Ceterum  neque  omittenda  Venae  feffio ,  vtpote 
fumme  necejfiaria  dfic.fiub  indice  tamen  lis  eft  adhuc ,  ^ 
/>z  Aw  celebrari  debeat  ?  Veteres  quippe  venae  fieBionem 
in  pede ,  quidem  fipeciatim  fiaph aenae ,  malleolum 

internum  excurrentis  ,  apprime  fuadent.  Recentiores  au¬ 
tem  prudenter  diflinBione  vtuntur  ,  docentes ,  fi  menfics 
inflent ,  ^  adpareant ,  venam  in 

brachio  ?  fi  vere  iam  dum  fluunt ,  #/?  infufficienter , 
terrore  fimili  cafiu fortuito  intercipiantur ,  tunc  in 
pede  faphaenam  incidendam  e  fi' e.  Riuerius  Cent .  L  Ob- 
feru.2.  de  muliere  quadam  temperamento  f  anguineo  prae¬ 
dita  refert ,  eidem  toties  cohibita  fiuijje  menftrua,  quoties 
vena  malleoli  fecla  fuerit,  contra, fanguine  ex  vena  bra¬ 
chii  emijjb ,  eadem  largius  profiuxijfie.  Confi.  Amat.  Lufl - 
Medicin.  Cent.  VI.  0bfieruat.2S.  Et  Jane  me 

ipfum  docuit  experientia ,  venae  fieBionem  brachii  menfes 
potenter  pellere  fiuppre  flos.  Sic  aliquando  foeminae  cui¬ 

piam,  per  biennium  menfium  fiupprejjtone  diuexatae ,  feBio 
medianae  brachii  ex  conjilio  meo  inftituta,  vix  elapfa  ho¬ 
ra  lunare  tributum  prouenire  fecit ;  ita  quidem  antehac 
perfuafus  eram ,  cum  bis  terue  venae  feBionem  brachii  in 
menfium  fiippreflione  vtilem  notajfem ,  fied,  vt  ingenue  fa¬ 
tear ,  tutam  tamen  magis  cenfieo,  inflante  praecipue  tem¬ 
pore,  quo  menfes  alias  fluere  fioliti  fiunt,  venae  fieBionem  in 

L  '  * " '  '  ■  '■  pede ' 
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pede ,  cum  per  hanc  motus  /anguinis  verfus  vterum  magis 
'determinetur. 

§.  XII.  > 

Venae,  quarum  fectio  in  vfii  eft,  funt  vel  in 
pede,  vt  Saphaena ,  prope  malleolum  internum,  at¬ 
que,  Cephalica ,  circa  pollices  pedis;  vel  m  brachio, 
vt  in  flexura  cubiti,  ramu& axillaris  exterior,  qui  Ce¬ 
phalica  appellatur,  interior,  cuius  nomen  Bajilica ,  ex 
hifce  compofitus ,  Mediana  diebus ,  atque  inferior  in 
dorfo  manus  prope  digitum  auricularem  decurrens, 
qui  ■  Salitat ella\  nominatur ;  vel  in  collo,  vt  Jugularis 
exterior;  vel  in  capite,  vt  Frontalis  atque  fub  lingua 
Ranitta. 


JF 


ttttt 

A.111. 


Quaecunque  fecetur  Vena  ferrtper  fieri  fangui-, 
nis  euacuationem  &’  imminutionem,  hinc  "alterari5 
corptfe,  omnibus  notum  eft'  qUae  vero  fint  iftae  al- 
terationes,  inquirendum  venit,  vt  dein  tanto  melius 
cognofci  poffit,  an,  per  diuemtatem  verlal-um  fe£ba- 
.rum,  effe&us,  ab  effe&u  euacuatidnis,  gradu,  veli 
alio  modo,  diuerfus,  ratione  motus  fanguinis,  obti- 

-  •  -  W? :  an  .ntritv  ■■  ■  ■  tiV*» 

Uilihf  tu.'.  -  : 

'  10?  XIV.  f-  -  . 

)  *  r  *  •  i  ' 

Triplex  vtrb  ftatus  fanguinis; cpnnaerandiis  ve- 
nit  rattOne  quantitatis, aut  enim  itiffo  maior,  aut  decens, 
aut  iufib  minor  fanguinis  eft  qfaSritfas,  Burii  Vena  feca- 
tur.  Et  in  omni  eafu  fanguis  erit  vel  famis  vel  vitiofus.  ’ 

'  B  §.XV. 
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$.  XV. 

Si  iufto  maior  eft  quantitas  fanguinis  fani,  effe¬ 
rus  eius  funt  i)  extenfio  maior  cordis,  arteriarum 
atque  venarum,  hinc  2)  reactio  quidem  continua  ma¬ 
ior  &  preffio  vaforum  in  fanguinem ,  aft  jj)  fyftole 
cordis  &  arteriarum  tardior-  pofita  enim  eadem  vi, 
femper  erit  motus  tardior,  tam  fi  quantitas  molien¬ 
da,  quam  fi  alia  refiftentia  ab  extra,  maior  eft,  id 
quod  vtrumque  fimul  in  plethora  occurrit;  (nro.2.) 
4)  ob  hanc  prefilonem  vaforum  maiorem  quidem, 
cum  lento  tamen  motu,  pars  fanguinis  fluxilis,  fero- 
fa  nempe,  continuo  exprimitur,  reliquae  vero  fpiffio* 
res  magis  cohaerent,  &  5)  ob  hanc  cohaefionem  ma¬ 
iorem,  minus  aptus  fit  fanguis  ad  modum  per  vafa  mi¬ 
nima,  praecipue  excretoria  &  fecretoria ,  qualia  funt 
vafa  in  vtero  eiusque  Vagina,  per  quae  menfes  pro¬ 
fluunt,  &  vafa  fecretoria  in  cerebro,  hinc  6)  refiften¬ 
tia,  quae  cordis  &  arteriarum  contra&ioni  fit  a  vafis 
vlterius cedere  non  valentibus,  (no. 3.)  abipfo  fan- 
guine  augetur,  &  motus  tardior  efficitur.  7)  Ipfum 
denique  robur  parietum  vaforum  debilitatur;  fiue. 
enim  elafticitatem  eorundem  fpe£Ies,  vti  omnia  ela- 
ftica  maiori  gradu  &  diu  expanfa  elaterem  amittunt, 
fic  quoque  arteriae;  fiue  vim  vitae,  quatenus  a  fan¬ 
guinis  &  fpiritUum  influxu  dependet,  confideres, 
cum,  arteriis  maioribus'  expanfis,  minores  in  parieti¬ 
bus  maiorum  haerentes,  atque  nerui  in  iisdem,  non 
pofiint  non  comprimi  ,  etiam  cum  influxu  fanguinis  ? 
£  ^rituum  imminfitq*  contrafliovaforum, Quatenus, 
fit  ab  horum  influxu,  imminuetur.  Ne  dicam  ipfum 

(angui- 
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fanguinem  fpiffiorem ,  &  magis  cohaerentem,  ad  fpi- 
rituum  fecretionem  &  penetrationem  in  vafa  mino¬ 
ra  parietum  arteriarum  maiorum  fieri  &  effe  ineptum 
(no.  5.). 

*  \ 

§.  XVI. 

Cum  ceflante  caufa  effeSus  quoque  ceflare  de¬ 
beat,  fola  vero  quantitas  /anguinis  excedens  fit  caufa  - 
modo  di£fc>rum  (§.15.)  malorum,  foquitur,  vt,  hac 
per  venae  fe&ionem  imminuta,  1)  cor  arteriae  atque 
venae  minus  extendantnr  2)  preffio  vaforum  in  fan¬ 
guinem  neque  fit  tanta  neque  adeo  continua  3)  vt 
cor  atque  arteriae  maiori  celeritate  &  ad  maius  fpa- 
tium  fefe  contrahere,  hinc  fanguinem  celerius  &  ma¬ 
iore  vi  mouere ,  queant  4)  vt  pars  ferofa  non  folum 
vlterius  haud  exprimatur,  fed&iftud  fluidum  aqueum 
quod  de  nouo  affumitur,  retineatur,  &,  ob  celerio¬ 
rem  fanguinis  motum,  (no.  3.)  intime  fanguini  fpiflo 
mifceatur  5)  vt  cohaefio  partium  fanguinis  maior,  ob 
fpecifice  leuius,  aqueum  nempe  fluidum ,  denuo  in- 
terpofitum,  &  vim  cordis  maiorem,  (nro.  3.)  celfet, 
hinc  6)  fanguis  ab  vtraque  caufa  in  minores  partes 
diuidatur,  &  tam  refiftentia,  quam  ipfe  fanguis  cordi 
dabat,  (§.15.  no.  6.)  imminuatur,  quam  7)  fanguis  in 
extremitates  vaforum  de  nouo  penetret easque  dilatet; 
8)  vt  fpirituum  fecretio,  fanguinis  &  fpirituum  influ¬ 
xus  in  vafa  minora  &  neruos,  quae  parietes  vafo- 

rum  maiorum  conftituunt,  &  hinc  vaforum  robur, 
redeat.  - 


I- 
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§.  XVII.  . 

Dixi  praecedenti  paragrapho  nro.  3.  cor,  poft 
euacuationem  (anguinis  abundantis,  refiduum  mouere 
maiore  vi,  id  quod  faciie  ex  communi- virium  cum 
motu  i  unciarum  menfura,  qua  impetus  factum,  ex. 
mafla  in  quadratum  celeritatis,  dicitur,  colligitur: 
Ponamus  enim  madam  fanguinis  ante  euacuationem 
qualemcunque,  verbi  gratia  aequalem  40  libris,  & 
celeritatem  qua  cor  contrahitur  v.  g.  —  4;  erit  im¬ 
petus  ante  euacuationem  ==  640.  c.  Ponamus  porro 
detrahi  per  venae  feftionem  libras  2.,  augeri  vero  ce¬ 
leritatem  ,  ex  contractione  arteriarum  maiore;  quoad 
quartam  partem,  &  erit,  poft detraQionem,  mada 
fanguinis  =  38,  celeritas  vero  —  5>  hinc  impe¬ 
tus  —  950. 

§.  XVIII. 

Si  mada  fanguinea  abundans  fimul  ponatur 
morbofa,  tunc,  non  folum  per  vim  maiorem,  qua 
fanguis  poft  venae  feftionem  mouetur,  (§.  17O  yna 
cumfanguine,  ipfa  materia  morbifica  magis  diuidi- 
tur  (§.  16.  nro. 6.)  &  ad  euacuationem,  tam  ob  partes 
minores,  quam  vim  pellentem  maiorem,  magis  apta 
redditur,  fed  &,  vna  cum  fanguine,  ipla  quantitas 
materiae  morbificae  imminuitur. 

§.  XIX. 

Ponamus  madam  fanguineam  fanam,  &,  in  re¬ 
latione  ad  corpus  in  quo  eft,  decentis  quantitatis,  & 
erunt  effetius  eius  1)  decens  diftenfio  vaforum  2)  de- 
■  r  „  cens 
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cens  fyftole  &  diaftole  cordis ,  hinc  3)  motus  {angui¬ 
nis  tam  progreffiuus  quam  inteftinus  talis ,  vt  I offi¬ 
cieris  fecretio  fpirituum  reliquorumque  humorum 
vtilium,  inutilium  vero  fecretio  -&  excretio,  fiat; 
•'4)  robur  corporis  fufficiens. 

'I  '  '  .  X.  '  .  .  N 

'  ,  ;  $.  XX.  -  ;  "j: 

Detracto  ergo  in  tali  corpore  (§.  19.)  {anguine, 
omnes  effectus,  qui  ex  decenti  fanguinis  quantitate 
fequuntur ,  vt  imminuantur  neceffe  eft.  Ergo  1)  va¬ 
fa  non  decenter  {eruantur  expanfa ,  hinc  fefe  contra¬ 
hunt,  &  in  extremitatibus  nimium  anguftantur; 
2)  nec  cor  nec  arteriae ,  ob  deficientem  fanguinem, 
decenter  in  diaftole  expanduntur,  ergo  &  fyftole  fit. 
iufto  minor.  -  3)  ergo  fanguinis  motus  progreffiuus 
imminuitur,  hinc  4)  partes  fanguinis  rubicundae, 
quippe  non  fufficienter  agicatae,  magis  inter  fe  co¬ 
haerent,  fanguis  fit  fpiffior,  motus  inteftinus  eiusdem 
minor,  atque  ipfe  fit  ineptus  ad  motum  per  vafa  mi¬ 
nora  ex  quibus  fit  fecretio,  5)  imminuuntur  ergo 
omnes  fecretiones,  tam  ob  ipfum  fanguinem  magis 
fpiffum  fa&um,  (no.4.)  quam  ob  impetum  imminu¬ 
tum  (no.2.&3.)  atque  vafa  extrema anguftata;  (nro.  i.) 
6)  cumque  vis  corporis,  quatenus  a  fluidis  pendet, 
ex  fanguinis  atque  fpirituum  iufta  quantitate  atque 
qualitate  oriatur  ,  vtraque  vero  in  tali  venae  fectione 
(§.  19.)  imminuatur,  atque  mutetur,  (nro.4.  &5O  vt 
vis  quoque  corporis,  pro  quantitate  fanguinis  emiffi, 
minuatur,  &,  fi  maior  quantitas  euacuatur,  lipothy- 
miae  fequantur,  neceffe  eft.  r 

Juf ,  B  3  §.  XXI. 
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$.  XXI. 

-  Aflltmatur  fanguis  quantitate  quidem  fuffici- 
ens,  fed  qualitate  vel  motu  peccans,  ita  quidem, 
vt  fit  vel  fpiffus,  vel  tenuis,  i.  e.  minus  cohaerens 
&  in  minores  partes  diuifus,  vel  calidus  &  rarefa- 
ftus  atque  in  vehementiori  motu,  vel  non  rarefactus 
&  tarde  motus ;  &  variabunt  effectus  pro  diuerfa 
eius  conditione, 

§.  XXII. 

Si  fanguis ,  fufficiente  quantitate  praeiens,  fpif¬ 
fus  fiue  vifcidus  fimul  eft,  cum,  per  edu&ionem 
fanguinis  boni  non  fpiffi  &  fufficientis,  omnes  cau¬ 
lae  refoluentes  imminuantur,  ($.  ao.)  etiam  haec 
fanguinis  vifcedo  per  venae  fettionem  non  corri¬ 
gitur.  Contra  vero,  cum  fanguis  non  fpiffus,  fi 
quantitate  non  excedit,5  per  venae  feftionem  fiat 
fpiffus,  (§.  20.  nro  4.)  multo  magis  fanguinis  fpiffi 
cohaefio,  ob  motum  minorem  per  venae  feftionem 
indu&um,  (§.  20.  nro.  3.)  augebitur.  -  Nec  eft  quod 
obiicias,  fanguinis  motu  naturali  imminuto',  ferum 
non  euacuari,  hinc  quatenus  remanet,  mifceri  fan- 
guini  rubicundo ,  huncque  dilui :  ferum  enim,  fan- 
guini  iam  commixtum,  quiete  accedente,  fponte  fe- 
paratur  a  fanguine  rubicundo,  experientia  tefte,  er¬ 
go  fanguini  commixtum  tantum  erat  &  manebat  per 
motum,  hoc  ergo  imminuto,  imminuitur  caufa mis- 
celae,  ergo  &  mifcela  ipfa. 


.  i.  XXIII. 
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$.  XXIII. 

Sanguis  tenuis  talis  eft  vel  a  fero  copiofo  com¬ 
mixto,  vti  in  infantibus,  vel  a  fale  fundente  fangui- 
nem;  in  vtroque  cafu  virium  imbecillitas,  &  eua- 
cuatio  fluidorum  maior,  iuncta  eft.  Si  ergo  (an¬ 
guis  nec  abundans  nec  deficiens  ponitur,  venae  fe- 
ftionem,  quatenus  euacuat  confideratam,  effe&us 
quantitatis  imminutae  fequuntur,  (§.  20.)  praecipue 
virium  proftratio  maior,  (§.  20.  nro.  '6.)  &,  tametfi 
fanguis  infpiffetur,  (§.  20.  nro.  4.)  tantum  tamen 
abeft  vt  proficua  fit  haec- infpifiatio ,  vt  potius  no¬ 
ceat.  Si  enim  a  fero  eft  tenuitas  nimia,  ob  fpiri- 
tuum  defeftum,  coagulum  feri,  &  grumefccntia 
partis  rubicundae;  fi  vero  a  .fale  fundente,  ex  fale 
fundente,  in  fanguine  infpiffato*,  fit  fal  erodens. 

.  §.  XXIV. 

Calidus  rarefa&us  &  in  vehementiori  mota 
conftitutus  fanguis  coincidit,  ratione  expanfionis 
vaforum  atque  diffipationis  feri  &  fpirituum,  cum 
fanguine  plethorico,  (§.15.)  differt  vero  ab  eodem, 
motu  celeriori  &  (anguinis  refblutione,  quae  in  fan¬ 
guine  rarefacio  occurrunt,  in  abundante  vero  mi¬ 
nus.  Vena  ergo  in  hoc  cafu  fetta,  ob  folam  quanti¬ 
tatem  (anguinis  imminutam,  fit  1)  fpatium  in  vafis 
maius,  2)  hinc,  cum  fanguis  non  ad  quoduis  (pa¬ 
rium  fefe  expandere  queat,  extenfio  vaforum  minor, 
3)  ergo  afftio  vaforum  in  fanguinem  minor;  cum 
ergo  ab  hac  aftione  foueatur  maflae  (anguineae  rare- 
fafftio ,  4)  haec  quoque  imminuitur ;  hinc,  cum 

quan- 
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quantitas,  tanquam  non  rarefacta  confiderata,  non 
excederet,  (§.  21.  )  quantitate  &  rarefaftione  immi¬ 
nuta,  5)  nec  cor  nec  arteriae  in  diaftole  fufficienter 
replentur,  adeoque  6)  imminuta  quoque  erit  fyftole 
horum  vaforum ,  ergo  7)  motus  fanguinis  fit  debi¬ 
lior  &  tardior,  idque  tanto  magis,  cum  vafa  extre¬ 
ma,  quippe  non  fufficienter  expanfa,  ex  elatere  fefe 
contrahant,  adeoque . extremitates  vaforum  fecreto- 
riorum  fimul  anguftentur,  hinc,  tam  ob  hanc  angu- 
ftatibnem,  etiam  in  cerebro  faffam,  quam  ob  im¬ 
petum  fanguinis  imminutum  ,  fecretio  quoque  fpiri- 
tuum  imminuatur.  Tali  modo  per  venae  feftionem 
haemorrhagiae  fiftuntur.  -  . 

§.  XXV. 

Affirmauimus  praecedenti  paragrapho,  nro.  3. 
&  4,  quantitate  fanguinis  rarefaffi  imminuta,  ipfam 
quoque  rarefa&iohem  minui,  id  quod  fequerici  mo¬ 
do  patebit.  Omnis  rarefaQdo  maflae  fanguineae: 
fupponit  cohaefionis  minimarum  partium  imminu¬ 
tionem,  haec,  refolutionem  earundem  ficntem,  & 
haec,  corpus  refoluens,  fiue  fipt  partes  igneae,  fiue 
falinae:  Haec  -corpora  agunt  quidem  M  reliquas  par-  * 
tes  nvaflae  fanguineae,  quando  easdem  contingunt, 
ex  fola  adhaefione,  fed  hanc,  praecipuae  particula¬ 
rum  ignearum ,  asionem ,  absque  agitatione  &  com- 
preffione  fanguinis:  per  vafa,  diu  durare  non  pofle, 
patet  ex  eo,  quia  alias  partes  igneae,  quae  penetra¬ 
runt  in  partes  maflae  fanguineae,  quippe  non  nimis 
agitatae,  nec  copiofe,  cito,  ob  cohaefionern  cum 

iftisi 
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iftis  partibus  in  quae  penetrarunt,  quiefcere  debe¬ 
rent,  idque  tanto  magis,  cum  ipfae  partes  maflae 
fanguineae  non  agitatae  cito  inter  fe  cohaereant,,  & 
hoc  modo,  tam  penetrationi  partium  ignearum  ex¬ 
ternarum,  quam  concitationi  ad  modum  propriarum 
contentarum  partium  ignearum,  refiftant,  absque  qui¬ 
bus  tamen  nulla  rarefa&io  maflae  fanguineae  fubfl- 
ftere  poteft ;  vti  haec  omnia  exemplo  moriendum 
patent.  Si  vero  quis  ad  falium  contrariorum  asio¬ 
nem  recurrere  vellet,  vt  affirmaret,  hanc  absque  agi¬ 
tatione  maflae  fanguineae  fieri  pofle ,  id  quidem  lu- 
benter  largior,  fed  concedere  quoque  tenetur, 
omnem  a&ionem  falium  contrariorum  per  motum 
&  agitationem  fluidi  in  quo  fit,  augeri  ,  hinc,  motu 
imminuto,  imminui  quoque  falium  contrariorum 
a£tionem,  &  rarefa£tionem,  quatenus  ab  ifto  pendent. 

$.  XXVI. 

Si  fanguis,  decenti  quantitate  praefens,  non  eft 
rarefa£tus  &  fimul  tarde  motus,  tale  vitium  in  mafla 
fanguinea  effe  debet,  quo  fpiritus  non  fufficiente 
quantitate  vel  qualitate  fecernuntur :  Se£ta  ergo  ve¬ 
na  in  tali  cafu,  vna  cum  imminuta  fanguinis  quanti¬ 
tate,  quantitas  fpirituum,  &  repletio  vaforum  fuffi- 
ciens ,  imminuitur,  duabus  ergo  caufis  fecretionis  fpi¬ 
rituum  per  venae  feftionem  debilitatis ,  vt  ipfa  fecre- 
tio  fpirituum  minori  fiat  quantitate,  hinc  vt  cordis  & 
arteriarum  motus  imminuatur,  pro  ratione  quantita¬ 
tis  fanguinis  euacuati,  neceffe  eft. 

„  :•  '  c 
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Ponatur  fanguinis  quantitas  iufto  minor,  &  erit 
vel  fanus  vel  morbofus  languis,  &  hic  quidem  vel  ra¬ 
refactus  atque  in  celeriori  motu ,  vej  vifcidus  &  tar¬ 
de  motus,  vel  refolutus  quidem  non  vero  rarefa&us,, 
id  eft  fufus  &  tenuis. 


$.  XXVIII. 


Sano  fanguine,  fed  deficiente,  fi  vena  fecetur, 
cum  iamdum,  ob  non  fufficientem  repletionem  va- 
forurrnn  diaftole  &  hinc  debiliorem  fyftolen,  fpiri- 
tuum  lecretio  fit  iufto  minor  &  motus  fanguinis  tar¬ 
dior,  hinc  coagulum  immineat,  aucta  caufa  horum 
maloium,  ideftvlterius  imminuta  fanguinis  quanti¬ 
tate,  omnia  dicta  mata  vt  augeantur,  necefle  eft. 


§.  XXIX. 

'/'  '  :  .*  ,  t  *  & 

Si  fanguis  deficiens  rarefactus  eft  &  in  cele- 


defeftu  peccet  &  fimul  fit  vifcidus  &  tarde 
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vtrumque  per  venae  fe&ionem  auftum  iri.  Si  enim, 
dum  quantitate  non.  deficit  &  vifcidus  eft,  fit  magis 
vifcidus  per  venae  fe&ionem,  (§.22.)  i temque  fi,  dum 
quantitate  non  deficit  &  tarde  mouetur,  augetur  per 
venae  feQrionem  tarditas  motus;  (§.  26.)  multo  magis,' 
fi  caula  vifcedinis  motusque  tardioris  augetur,  crefcent 
vifciditas  &  tarditas  motus. 

$.  XXXI. 

Si  denique  fanguis  minori  quantitate  quam  par 
eft  in  corpore  haereat  humano,  &  fimul  tenuis  vel 
fufus  fit,  cum,  fufficiente  fanguinis  fufi  quantitate 
praefente,  maflae  fanguineae  ftatus  per  venae  feftio- 
nem  fiat  peior,  {§.  23.)  multo  magis  in  peius  mutabi¬ 
tur,  fi  iam  ante  venae  Tectionem  deficit  ,  tunc  enim 
plane  ad  euaeuationem  materiae  morbificae  funden¬ 
tis  ineptus  redditur. 

§.  XXXII. 

Cognitis  iam  iis  quae  a  fola  quantitatis  immi¬ 
nutione  pendent,  nullo  habito  refpe&u  ad  locum  in 
quo  vena  leeanda  haeret,  tanto  facilius  intelligi  pote¬ 
rit,  an  peculiaris  quaedam  augmentatio  motus  fangui¬ 
nis  in  certis  vafis  per  venae  feftionem,  ab  augmentar 
tione  quae  fit  per  euaeuationem  (§.16.  nro.3.)  diuerfa, 
id  eft  deriuatio ,  &  an  peculiaris  imminutio  motus 
fanguinis  in  certis  vafis,  quae  in  reliquis  non  occur¬ 
rit,  &  ab:  imminutione,  quae  ex  euacuatione  fit, 
(§.  20.  m-03.)  dlperfa  eft,  id  eft  reuulfio  detur? 

Ca  §.  XXXIII. 


20  DISSERTATIO  MATU.  MEDICA 

§.  XXXIII. 

Omnes  autores,  quos  confului,  quique  deriua- 
tionem  atque  reuulfionem  ftatuunt,  rationem  muta¬ 
tionis  motus,  notwn  cordis  &  arteriarum  impetu 
mutato,  fed  vnice  in  nexu,  feu  potius  dire£tione,va- 
forum,  quaerunt ;  vi  cuius  aflerunt ;  fi  in  vno  vafe, 
verbi  gratia  arteria  magna  defcendente,  motus  fan- 
guinis,  per  venae  fe&ionem  in  pede  faftam  ,  accele¬ 
ratur,  eundem  quoque  in  omnibus  ramis  inferioribus, 
eandem  fere  cum  trunco  primario  direftionem  ha¬ 
bentibus,  arteriis  nempe  intercoftalibus  inferioribus, 
diaphragmaticis,  coeliaca,  meferaica  fuperiore,  emul¬ 
gentibus,  adipofis,  fpermaticis,  meferaica  inferiore, 
lumbaribus,  iliacis  eiusque  ramis,  acceleratum  iri: 
Contra  vero  per  eandem  venae  fe£tionem  in  pede 
eundem  motum,  in  omnibus  ramis  eiusdem  arteriae 
magnae  adfcendentibus,  vt  fubclauiis  dextra  &  fini- 
ftra,  eiusque  ramis  externis  atque  internis,  vertebra¬ 
libus,  mammariis,  intercoftalibus  fuperioribus,  mu* 
cularibus  colli,  {capularibus,  axillaribus  earundemque 
ramis,  imminutum  iri. 

$.  XXXIV.' 

Contra  vero  ftatuunt,  fi  in  brachio,  verbi  gratia, 
vel  in  collo,  vel  fub  lingua,  vena  fecetur,  fanguinis 
motum  augeri  verfus  omnes  ramos  afcendentes,  mi¬ 
nui  vero  in  omnibus  addu&is  (§•  33.)  defeendentibus. 

§.  XXXV. 

Hic  tria  confideranda  atque  prolianda  veniunt; 
i)  an,  per  venae  fe&ionem,  celeritas  fanguinis  ini 

'  .  •  4  .  '  *■  trunco 
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trunco  primario  arteriae,  cuius  extremitates  refpon- 
dent  radicibus  venae  feftae,  augeatur,  2)  an  celeri¬ 
tas  (anguinis  etiam  in  arteriis  collateralibus,  ex  eodem 
trunco  arteriae,  quae  venae  (e&ae  fanguinem  fuppe- 
ditat,  ortis  &  verius  eandem  circiter  plagam  direCtis 
ob  folam  dire&ionem  aliqualem  verius  eandem  pla¬ 
gam  per  venae  lectionem  augeatur  3)  an  in  iis  ramis 
arteriae,  qui  contrariam  habent  direCfcionem ,  cum 
iflis  qui  venae  le&ae  fanguinem  porrigunt ,  tametfi 
ex  eodem  trunco  oriantur  &  eandem  condri&ionem 
cordis  &  arteriarum  pro  caufa  motus  fanguinis  in  iis¬ 
dem  agnofcant,  ob  folam  directionem  in  contrarium, 
fanguinis  motus  debitetur. 

§.  XXXVI. 

•  Primum  quod  attinet,  (§.35.  no.  1.)  ex  phyficis 
conflat,  polita  eadem  vi  mouente,  celeritatem  motus 
tanto  maiorem  efle  quo  minor  efl  relidentia ,  &  ex 
phyliologicis  notum  ed,  relidendas,  quae  fanguinis 
motui  naturaliter  fiunt,  efle  1)  angudiam  valorum  ex¬ 
tremorum,  2)  iplam  vifciditatem  fanguinis,  3)  eius¬ 
dem  malTam,  4)  pondus  atque  compreffionem  fan- 
■guinis  in  venis  a  vi  cordis,  qua,  tanquam  fluidum 
preflum,  verfus  omnes  plagas,  hinc  etiam  verius  ex¬ 
tremitates  venarum,  adeoque  contra  fanguinis  mo¬ 
tum  ex  arteriis  in  venas,  agit;  cum  ergo  per  venae 
feCtionem  a)  fanguinis  quantitas  certo  minuatur ,  & 
Z>)  (anguinis  quantitas  euacuata  haud  pondere  fuo  pre¬ 
mat  vlterius  verfus  radices  venae,  c)  reliduus  verofan- 
guis  in  vena  feCta  non  amplius  lit  tanta  vi  compreC 
SEji&tV- ;  -v  C3  fus 
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fus  a  reliquo  fanguine,  in  vena  vsque  ad  cor  haerente," 
(quippe  quae  reliqui  (anguinis  a£bio  a  valuulis  vena¬ 
rum  intercipitur)  adeoquenec  ex  compreffione  tanta 
vi  agat  verfus  fanguinem  arteriofum,  non  poteft  non 
ob  duas  refiftentias  imminutas,  (nro.3.  &4.)  (angui¬ 
nis  motus,  a  corde  vsque  ad  radices  venae  feftae,tam- 
diu  augeri,  quousque  vis  cordis  &  arteriarum,  ob 
eandem  euacuationem,  non  tantundem  imminuitur. 

'■  $.  XXXVII. 

Paradoxon  quibusdam  videri  poflet,  nos,, prae¬ 
cedenti  paragrapho,  (nro.  c.)  affirmafle ,' durante  eUa- 
cuatione  fanguinis,  valuulas  venarum  impedire  quo 
minus  (anguis  fupra  valuulas  inferiorem  comprimat, 
ante  euacuationem  vero,  non  obdantibus  valuulis, 
fanguinem  inferiorem  a  (uperiore  comprimi.  (§.  36. 
nro.  4.).  V t  ergo  haec  apparenter  contraria  pateant, 
Fig.  I.  fumatur  tubus  recuruus  ab  c  d,  in  cuius  altero  crura 
a  b  haereat  valuula  talis  f,  quae  fluido  a  b  verfus  k 
tranfitum  concedat,  minime  vero  contra  a  A  verfiis  b  • 
eligatur  infuper  talis  valuula,  quae  pondere  fuo  motui 
fluidi  non  (enfibiliter  refiftat,  &  infundatur  fluidum 
per  foramen  d,  nec  quiefcet  in  altero  canali  a  b ,  do¬ 
nec  cum  fluido  in  canali  d  c  eandem  habeat  altitudi¬ 
nem,  id  eft,  fi  in  canali  d  c  haeret  circa  h,  in  canali  a  b 
in  A  fubfiftere  debet.  Ex  hoc  phaenomeno  conclu¬ 
do,  fluidum  in  fpatio  A  e  g  contentum,  quousque  in¬ 
ferior  canalis  e  g  b  vna  cum  connexo  d  h  c  repletus 
eft,  &  hinc  flui  dum  in  canali  b  eg  verfus  valuulamjf 
agit,  aeque  premgre  in  fluidum  inferius,  fiue  valuula 
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adfit  fiue  minus.  Fluidum  fuperius  keg premere 
inferius  e  g  b,  abfente  valuula,  nemo  dubitat:  Aeque 
vero  fuperius  premere  inferius,  valuula  quoque  in¬ 
termedia,  ita  probo.  Fluidum  itte.  bg  quiefcit,  Ci  k  eg 
repletum  eft,  tametfi  prematur  a  fluido  h  c  &  mino¬ 
rem  habeat  altitudinem;  vt  ergo  aliquid  preffioni 
furfum  fluidi  l  e  g  refiftat  necefle  eft:  Valuula  refi- 
ftere  non  valet,  vti  enim,  antequam  fpatium  A  e  g  re¬ 
pletum  erat,  haud  refiftere  poterat,  (alias  fluidum  in 
Ipadum  A  e  g  non  admififlet)  fic  nec  nunc,  non  mu¬ 
tata  eius  conditione,  refiftere  poterit,  ergo,  cum,  prae¬ 
ter  valuulam  &  fluidum  in  ke  g,  nihil  adfit,  quod  re¬ 
fiftere  preffioni  furfum  fluidi  b  e  g  poffit,  vt  fluidum 
in  A  e  g  refiftat  huic  preffioni  necefle  eft;  tantum  er¬ 
go  in  hoc  cafii  valuula  a  fluido  b  e  g  premitur  furfum, 
quantunua  fluido  A  e  g  deorfum,  i.  e.  fluida  in  fe  inui- 
cem  agunt,  non  obftante  valuula. 

§.  xxxvm. 

Ex  hoc  fponte  fluit,  fi  preffio  fluidi  b  e  g  furfum 
imminuitur,  vel  plane  ceflat,  fuperioris  fluidi  A  e  g 
preffionem,  vel  ex  toto  vel  ex  parte,  a  fola  valuula 
fuftineri,  ergo,  quanto  minor  preffio  ab  infra  furfum, 
tanto  minor  preffio  fluidi  fuperioris  in  fluidum  infe¬ 
rius deorfum ;  fi  ergo  per  foramen  in  m,  infra  valuu¬ 
lam  /'apertum,  fluidum,  ex  canali  d c  adueniens,  vel 
totum  vel  ex  parte  profluit,  eius  preffio  quoque,  vel 
in  totum  vel  ex  parte,  in  valuulam  ceflat;  ergo  & 
fluidum  fuperius  in  A  e  g  vel  ex  toto  vel  ex  parte,  cef- 

fabic  premere  fluidum  inferius.  Q.  E.  D. 

■  ■■  •  ■■■:  §.  XXXIX, 
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$.  XXXIX. 

Ea,  quae  de  pondere  fluidi  imminuto  atque  val- 
uulis,  compreflionem  (anguinis  in  radicibus  venae 
fectse  impedientibus,  diximus,  (§.36.)  ad  venas  in  ca- 
pite  vel  collo  fe&as  haud  efle  applicanda,  Anatomiae 
perito  fatis  notum  eft;  in  venis  enim  iugularibus, 
eiusque  ramis,  nec  valuulae  reperiuntur,  nec  fanguis 
ex  pondere  contra  radices  earundem  agit  in  homine 
erefto,  fed omnis  vis,  quam  fanguis  fuae  direQrioni 
contrariam  fentit,  partim  a  conftrictione  auricularum, 
partim  a  fanguine,  ex  aliis  venis  verfus  auriculam 
dextram  decurrente,  pendet.  Ex  quo  pluribus  enim 
vafis  fluidum  ad  idem  lumen  accedit,  per  quod  ef¬ 
fluere  debet,  eo  tardior  erit  motus  in  vafis ;  aeque  ac 
in  receptaculis  maioribus  &  minoribus,  quae,  fi  aequa¬ 
lia  habent  lumina  &  aequalem  altitudinem  fluidorum, 
aequali  tempore  aequalem  fluidi  quantitatem,  hinc 
aequali  celeritate,  transmittunt,  ea  fola  obferuata  dif- 
ferencia.,  quod  fluidi  in  receptaculo  maiore  celeritas 
fit  ad  celeritatem  fluidi  in  receptaculo  minore,  in  ra¬ 
tione  inuerfa  bafium,  fi  receptacula  habeant  figuram 
cylindri:  Quicquid  vero  tardius  mouetur  quam  ex 
dia  vi  mouen  poflet,  illud  refiftentiam  fiue  rea&io- 
nem  fentit :  Ergo,  cum  fanguis,  per  venas  iugulares 
defcendens,  celerius  longe  defcenaere  poflet,  fifolus 
auriculam  dextram  replere  deberet,  (quia  venae  iugu¬ 
lares  folitariae  cum  receptaculo  minori,  comparari  de¬ 
bent)  ei  reliquum  fanguinem  refiftere  patet. 

§.  XL. 

Tametfi  vero  pondus  fanguinis  &  valuulae,  in 
■venis  iugularibus  atque  reliquis  capitis  venis ,  locum 

non 
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hon  habeant,  nihilominus,  per  fectionem  harum  ve¬ 
narum,  motus  (anguinis  in  arteriis  verius  caput  acce¬ 
leratur;  aperta  enim  vena,  verbi  gratia  iugulari,  non 
folum  (anguini  defcendenti  maius  fpatiam  datur,  per 
quod  effluere  poffit,  hinc  celerius  mouetur,  (§.  43-)  fe<J 
&,  reagentis  ab  infra  dire&io  lateraliter  per  apertu¬ 
ram  fa&am  determinatur,  ergo  caufis,  ob  quas  etiam 
(anguis  defcendens,  in  iugularibus  verius  fuae  venae 
radices  agebat,  &  arteriolo  (anguini  refiftebat,  (§.39.) 
imminutis,  (anguis  arteriofus,  aeque  qui  ad  cerebrum 
quam  partes  capitis  exteriores  vehitur,  maiori  moue- 
bitur  celeritate.  Quanquam  enim  vena  iugularis  in¬ 
terna,  fanguinem  ex  cerebro  reuehens,  immediate  (e- 
cari  nequeat,  ramus  tamen  fat  magnus  ex  iugulari  in¬ 
terna  ad  externam  abit,  hinc,  externa  fecta,  etiam  in 
interna  refiftentia  imminuta  erit ;  &,  cuni  omnes  ar¬ 
teriae  verfus  cerebrum  adlcendentes  inter  (e  vel  mil- 
lies  per  anaftomofin  iungantur,  haec  relidentia  im¬ 
minuta,  quae,  per  fecfionem  iugularis  externae,  etiam 
fit  in  iugulari  interna,  ad  omnes  arterias  verfus  cere¬ 
brum  adlcendentes  (efe  extendet,  ergo  in  omnibus 
hifce  fit  celeritas  (anguinis  maior. 

§.  XLI. 

Non  vero  folum  in  iis  arteriis,  quae  immediate > 
radicibus  venae  fectae  refpondent,  (36.  &  40.)  vel  in 
iis,  quarum  refpondentes  venae  ad  venam  fe&am ,  in 
loco  magis  a  corde  remoto  quam  vbi  fit  lectio,  ramum 
communicantem  dimittunt,  (§.  40.  in  fine)  motus  (an¬ 
guinis  fit  celerior,  fed  &  in  omnibus  arteriis,  per  to- 

D'  tum 
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tum  corpus,  celeritas  motus  fanguinis,  venae  feEUo- 
ne  inftituta,  crefcit.  Quantum  enim  ex  vna  vena  eua- 
cuatur,  tantum  per  hanc  venam  verfus  auriculam  cor^ 
dis  non  affluit,  ergo  tanto  maius  erit  fpatium,  quod  v 
fanguis,  ex  aliis  locis  verfiis  auriculam  affluens,  occu¬ 
pare  poteft,  hinc  tanto  minor  erit  refiftentia  quam 
fanguis,  a  reliquis  partibus  affluens,  fentitj  atqui  ex 
omnibus  venis  totius  corporis  fanguis  verius  auricu¬ 
lam  abit,  ergo  &  (anguini  in  omnibus  venis  fit  refl¬ 
uentia,  proportionate  quantitati  &  impetui  fanguinis 
affluentis,  minor,  ergo  ex  omnibus  reliquis  venis, 
adeoque  &  arteriis,  maiori  celeritate  affluit. 

§.  XLII. 

Notandum  tamen  i)  hoc  augmentum  celerita¬ 
tis  motus  fanguinis  in  toto  corpore  vix  fenflbile  effle, 
2)  nec,  mu  quoacTprima  euacuationis  momenta,  du¬ 
rare,  lmino  3)  plane  locum  non  habere,  fi  (anguis iam 
ante  venae  fe£tionem  deficit  &  tarde  mouetur. 


XLIII. 

Vix  fenfibile  efie  augmentum  celeritatis  ex  ve¬ 
nae  fethone,  in  toto  corpore  ortum,  cognofcimus  fi 
fummam  omnium  venarum  confideramus  tanquam 
receptaculum  &  venas  cauas  circa  cor  tanquam  1U- 
men  per  quod  effluit  fluidum;  quemadmodum  emo 
m  tali  receptaculo,  celeritates  fluidi  funt  vti  quantka- 
tes  quae  per  lumina  diuerfa  effluunt,  quantitates  "ero 

ita  eadem  vi)  fic  quoque  celeritas  fanguinis  in  venis, 

ante 
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ante  venae  fectionem,  erit  ad  celeritatem  eiusdem  in 
venae  feftione ,  vt  lumen  per  quod  fluit  ante  venae 
feftionem,  id  eft  capacitates  venae  cauae  adfcenden- 
tis  &  defcendentis,  ad  lumen  per  quod  fluit  durante 
venae  feftione,  id  eft  fummam  capacitatum  duarum 
diftarum  venarum  &  aperturae  venae  feftae;  quae 
lumina,  confideratis  rite  venis,  maiorem  rationem  vix 
habere  poliunt,  quam  vt  200  ad  20?;  diameter  enim 
aperturae  in  vena  fecla,  ad  diametrum  venae  cauae, 
v.g.  adfcendentis,  maiorem  rationem  haud  habebit 
quam  vt  1.  ad’  10,  defcendens  vero  ab  adfcendente 
haud  adeo  differt. 

«-  11  0  t 

§.  XLIV. 

Haec  addufta  ratio  celeritatis  fanguinis  ante  ve¬ 
nae  fectionem,  ad  celeritatem  in  eadem  ,  locum  non 
habet,  nifi  eadem  ponatur  vis  pellens,  atqui  haec,  in 
fanguine  quantitate  non  excedente,  nec  rarefafto,  cito 
imminuitur,  (§.  20.)  ergo  &  celeritas.  Si  vero  iam 
dum  deficit  fanguis  &  tarde  mouetur,  fit  hic  motus 
fanguinis  tardus  ob  defectum  fanguinis,  caufa  ergo 
motus  tardioris,  per  venae  fe&ionem ,  etiam  primo 
momento,  au£ta,  ipfe  motus  fiet  magis  tardus. 

§.  XLV. 

Alteram  atque  tertium,  §.35.  addu£tum,vt  tan¬ 
to  certius  euaderet ,  &  a  pluribus,  etiam  in  mathefi 
non  verfatis,  intelligi  poffet,  per  experimenta  magis 
determinare  volui;  ad  quae  inftituenda  fequenti  vfus 
fum  machina,  av  db  eft  conus  truncatus  inuerfus, 

D  2  *  cuius 
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.11.  cuius  diameter  fuperior  a  b  continet  17'^'%  inferior,’ 

'  circa  orificium  e,  altitudo,  a  margine  fupe- 

riori  vsque  ad  luminis  e  centrum,  I3"f&'";  diameter 
luminis  e  eft  — :  1"  :  Huic  iungitur  canalis  cy¬ 
lindricus  eiusdem  diametri,  qui,  in  prima  par¬ 
te  e  y,  per  5"  lineam  feruat  refitam ,  dein ,  ab  y  ad  z, 
per  8"  incuruatur,  &  a  z  verfus  x  per  34"t9'"  rurfus 
rectilineus  eft.  Huic  canali  maiori  cylindrico  fex  mi¬ 
nores  conici  funt  connexi,  primus  f  g  diftat  a  lumine  e 
7"|4W,  longitudo  eiusdem/* g  aequalis  eft, 
diameter  vero  aperturae  g.  aequalis  eft,  3//'f6////.  Ei¬ 
dem  orificio  interdum  pennam  anferinam  iunxi,  cu¬ 
ius  diameter  aperturae  aequalis  erat.  Ab  hoc 
primo  canali  f  g  alter  h  k  diftat  a"t9,,/,  longitudo 
eiusdem  &  diameter  aperturae  in  k  coincidunt  cum 
priori.  Tertii  canalis  /  m  a  fecundo  h  k  diftantia, 
2/'|io,//  aequalis  eft,  longitudo  continet  5,''  diameter 
vero  aperturae  in  m  3'//‘j’7,/// :  huic  minor  canalis  a  la¬ 
tere  cohaeret,  cuius  longitudo^»  n  diameter  ve¬ 
ro  aperturae  in  n  z"/'[8'///,  diameter  vero  canalis  l  m 
in  /  aequalis  eft;  adeoque  ipfa  area  canalis 

in  l  eft  ad  fummam  aperturam  in  m  &  n  vt  3  ad  2. 
A  tertio  canali  quartus  recuruus  9"  diftat,  longitudo 
eius  7",  diameter  vero  aperturae  in  0  5,//j8'///  aequalis 
eft.  Quinti  r  s  a  quarto  canali  diftantia  8",  longitu¬ 
do  eius  5//f5///,  diameter  vero  aperturae  in  s  2'"j6/w 
aequalis  eft.  Sextus  denique  tu  a  quinto  8U]6“'  di¬ 
ftat,  &  habet  longitudinem  s"^111  atque  diametrum 
aperturae  u  Orificium  x,  quod  a  canali  t  u 

9"|4//y  diftat,  quatuor  operculis  claudi  poteft,  quae  fin- 
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gula  fucceffiue  minori  gaudent  apertura,  diameter 
primae  aequalis  eft  2'",  fecundae  2wt6"">  tertiae 
3"'f8////,  quartae  5Ul\8,w- 

$.  XL VI. 

Experimenta  ita  inftitui:  Pofito  cono  truncato 
acdb  fiiper  tabulam  &  firmato  cylindro  in  fitu  hori¬ 
zontali,  repleui  conum  aqua  vsque  ad  extremum. 
Singula  orificia  minora  claufa  erant  fubere,  vt  vero 
aer  contentus  prodiret,  &  omnia  aqua  repleta  effent, 
protraxi  prius  lingulas  fuberes,  vsque  dum  aqua  pro¬ 
diret,  dein  denuo  obturaui  orificia;  adftabat  quidam 
qui,  vel  ad  horologium,  vel  ad  pendulum,  minuta  fe¬ 
cunda  numerabat ;  alii  aderant,  qui  conftanter  aquam 
affundebant,  omni  impetu  in  affufione,  quantum  fieri 
poterat,  euitato,  ita  vt,  durante  toto  phaenomeno,  vas 
a  b  c  d  ad  extremum  vsque  repletum  effet ;  dein, 
aperto  vno  canali,  verbi  gratia  g,  vt  aqua  proflueret, 
&  fuppofita  cucurbita  vitrea  magna,  annotauimus 
tempus  quo  haec  replebatur;  poftea  fimul  aperuimus 
orificium  A,  dein  m,  pofthaec  n,  dein  0,  poftea  s,  poft- 
haec  v  &  denique  *  cum  minori  quadam  apertura,  & 
femper  annotauimus  tempus,  quo  cucurbita,  ab  aqua 
per  foramen  ^  effluente,  replebatur.  Simili  modo 
menfurauimus  tempus,  quo  eadem  cucurbita,  ab  aqua, 
per  reliquos  canales  profluente,  replebatur ;  &  expe¬ 
rientia  fequentia  docuit. 

'  ..  ’  "  ■  -  -  D  -3 

■  .  /  ,  "  'h  ...  ' 


§.  XLVII. 
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$.  XLVII. 

Experimentum  I. 


Aperto  foramine  &  fimul  aperto 

foramine 


g 

g 

g 

g 

g 


/ 


g 


k  • 

m 

n 

o 

s 

u 

x  nro.3. 
x  nro.4. 


notandum  in  hoc  experimento  ca¬ 
nalem  cylindricum  non  habuifle 
litum  horizontalem,  fed  ita  incli¬ 
natum  vt  x  maiorem  haberet  alti¬ 
tudinem  quam  g.  Alio  tempore, 
polito  canali  in  litu  horizontali, 
fequentia  obferuaui. 


replebatur  cu¬ 
curbita  tempo¬ 
re  minutorum 
fecundorum. 

■ 

139* 

-  140. 

-  ■  137. 

147.. 

i39? 

-  150. 

HA' 

146. 


Aperto 
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Aperto  foramine 

&  limul  aperto  replebatur  cu- 

foramine  curbita  tempo¬ 

re  minutorum 

fecundorum. 

g 

... 

130- 

g  *  * 

k  •  *  • 

132. 

g  *  -  - 

k  cum  apertura 

minori 

130. 

g 

m 

132. 

g  *  -  - 

m  cum  apertura 

^  /r  .  .  ‘  ' 

minori 

130. 

g  .  - 

0  *  *  * 

140. 

g  -  -  - 

S 

135- 

g  * 

x  nro.  1.  - 

130 1- 

Apertura  minor  erat  penna  anferina, 

fupra  §.  45.  delcripta. 

•  i 

§.  XLVIII. 

Experimentum  II. 

^ . 

k  -  -  - 

rv 

<*>  m  1  m 

120. 

k  *  •  “ 

g  *- 

123. 

k  *  • 

m  -  - 

125. 

k  ■  •  •  • 

n  •  *  » 

123* 

k 

0  ■  » 

130* 

k 

§  m  m  s> 

124. 

k  •  » 

u 

128. 

k 

x  nro.  2. 

125. 

Si  orificium  x  nro.  2.  apertum  mane-  • 

bat,  &  eleuabatur  vitra  litum  horizon-  * 

talem. 

e  s  s  ee  e  s  s  s  a  s: 
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talem,  cucurbita  vitrea,  ab  aqua  per  k 
profluente ,  replebatur  tempore  120", 
fi  vero  deprimebatur  infra  fitum  hori¬ 
zontalem,  tunc  cucurbita  ex  eadem 
apertura  A  tempore  127"  demum  re¬ 
plebatur. 

§.  XLIX.  “ 

Experimentum  III. 

Aperto  foramine  &  fimul  aperto  replebatur  cu- 

foramine  cnrbita  tempo¬ 

re  minutorum 
fecundorum. 


g  -  176 

g  cum  apertura 

minori  -  174 

k  -  -  177 

k  cum  apertura 

minori  -  174 

n  cum  apertura 

minori  -  177 

0  -  -  -  183 

s  -  175 

s  cum  apertura 

minori  -  1741 

u  -  185 

x  nro.  1  r  _  -  1741 

§.  L- 
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§•  L» 

Experimentum  IV. 

Aperto  foramine  &  fimul  aperto  replebatur  cu- 

foramipe  -  curbita tempo¬ 
re  minutorum 
fecundorum. 

/  >  .  •,  'i  -  .  -  —  •*  * 

•e 


m  cum  apertura 
minima 

1179 

m  cum  apertura 
minima  -  , 

g 

H9al 

m  cum  apertura 
minima 

g  cum  apertura 
minori 

m  cum  apertura 

/  l ;  ... 

j-i 

minima 

f  “ 

n  cum  apertura 
minori 

1216 

m  cum'  apertura 
minima 

m  cum  apertura 
minima 

s  cum  apertura 
minori 

u8z 

1192 , 

m  cum  apertura 
minima 

x  nro  i 

1188 

Apertura  minima  canali  Im  ad-  n 

plicata  pro  diametro  habet 
&  apertura  minor  pro 
,  diametro  habet 

E  §.  Ll 
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§.  LI. 

Experimentum  V. 


Aperto  foramine  &  fimul  aperto 

-  foramine 
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n 
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n 

n 

n 

n 

n 
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g  eum  apertura 
minori 
k 
m 

m  cum  apertura 
minima 
o 
s 
u 

x  nro.  i. 


replebatur  cu¬ 
curbita  tempo¬ 
re  minutorum 
fecundorum. 

-  -  2lt 

-  -  213 


/ 
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Experimentum  VI. 
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x  nro.  2. 

- 

- 

55 

§.  LIII. 
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§.  LIIL 


BS 


Aperto  foramine 


&  fimul  aperto 
foramine 
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VII. 

replebatur  cu¬ 
curbita  tempo¬ 
re  minutorum 
fecundorum. 

200 


g 


g  cum  apertura 
minori 

-  k 

m  -  - 

-  m  cum  apertura 

minori  - 

-  n 

”  ”  O  -  ■  m 

<u 

x  nro  i 

-  -  xnro2  .  y  . 

-  x  nro  ^ 

$.  LIV. 

Experimentum  VIII. 

-  g  -  -  - 

m  -  - 

•  -  o  *  -  * 
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§•  LV. 
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LV.  \ 


Aperto  foramine  &  fimul  aperto 

foramine 


replebatur  en- 
curbita  tempo¬ 
re  minutorum 
fecundorum. 


X 

nroi 

ni 

X 

nro  1 

ja  M 

g 
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nroi 

g  eum  apertura 
minima 
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t*  «fi 
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09  w 
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224 
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224 
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225 
228 
[225 

230 


§.  LVI.  .■ 

In  omnibus  hifce  experimentis  praefuppono^ 
tanquam  notum  ex  hydraulicis,  fi  fluidi  homogenei 
aequales  quantitates  per  idem  quidem  lumen,  &  mo¬ 
tu  aequabili,  diuerfo  tamen  tempore  effluunt,  celeri¬ 
tates  fluidorum  efle  in  ratione  inuerfa  temporum ; 
exempli  gratia,  fi  in  vkimo  experimento ,  ex  aper¬ 
tura  x  nro  1,  nullo  alio  canali  fimul  aperto,  tempore 
224.  minutorum  fecundorum,  eadem  quantitas  aquae 
profluit,  quae,  canali  a  fimul  aperto,  tempore  230 mi¬ 
nutorum  demum  prodibat,  erit  celeritas  in  vltimo  ca- 
fU  ad  celeritatem  in  primo,  vt  224  ad  230. 

$.Lvn. 
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§.  LVII. 

Cum  haec  experimenta  ex  hac  vnica  ratione 
fint  inftituta,  vt  a  pofteriori  pateret,  an,  &  fub  qui¬ 
bus  conditionibus,  eelefitas  fluidi  per  canalem  moti, 
ob  nouam  aperturam  fa£tam  vt  fluidum  profluat,  in 
iis  ramis  lateralibus  canalis  ,  in  quibus  fluidum  ean¬ 
dem  fere  dire&ionem  habet,  cum  ea,  qua  per  apertu¬ 
ram  faftam  fluit,  augeatur,  &  contra,  in  iis  ramis,  in 
quibus  fluidum  contrariam  ei  habet  dire&ionem  qua 
per  aperturam  nouam  fa&am  fluit,  ob  direftionem 
diuerfam,  retardetur?  facile  patet,  quia  dire&iones 
canalium  innoftra  machina  funt  fimiles  direftioni  va- 
forum  in  corpore  humano,  ab  eo,  quod  in  hifce  expe¬ 
rimentis  perpetuum  eft,  concludi  polfe  ad' ea  quae 
per  venae  feftionem  fiunt  in  corpore  humano. 

§.  LV1II. 

Tametfi  enim  in  his  experimentis  vis  pellens 
fluidum  femper  fit  eadem  &  continua,  in  corpore  hu¬ 
mano  vero  vis  pellens  fanguinem  fit  continua  quidem, 
non  vero  femper  eadem  vel  aequalis,  fed  in  fyftole 
cordis  fit  paulo  maior,  alternationes  tamen  virium  funt 
aequales,  &  in  ipfa  alternatione  gradus  virium  pel¬ 
lentium  nihil  haeret,  ex  quo  concipi  pollet,  quare  in 
ramis,  ex  eodem  trunco  ortis,  pro  diuerfa  eorum  di- 
re&ione,  in  vno  acceleratio  in  altero  retardatio  ce¬ 
leritatis  fluidi ,  ob  nouam  datam  aperturam,  fequi 
debeat. 
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i  i,  n  C .  k  i  v  .  / 

f  LIX.  ' 

Sic  nec  ex  eo,  quod  vafa  in  corpore  humano 
fiint  flexibilia,  in  experimentis  vero  rigida,  contra  ea, 
quae  in  experimentis  obferuantur,  concludere  licet ; 
ob  euacuationem  in  vno  ramo  fa£tam,  celeritatem  ac¬ 
celeratum  iri  in  vno  vafe ,  &  retardatum  in  altero, 
quae  tamen  ex  eodem  trunco  oriuntur  $  &  quorum 
fluida  ab  eodem  monentur  impetu.  Ad  celeritatis 
enim  mutationem,  vti  ex  phyficis  conftat,  nihil  con¬ 
fert,  nifl  quod  vel  vim  refiftentiam  augeat  minuatue: 
I  ametfi  igitur  concedam,  diuerfam  flexibilitatem 
vafoi  um  diuerfam  dare  refiftentiam  fluido  per  vafa 
moto,  minime  tamen  deroonftrari  poterit,  per  venae- 
fedtionem,  verbi  gratia  in  pede,  augeri  flexibilitatem 

in  vafis  arteriofis  defcendentibus,  minui  vero  inafcen- 
dentibus.  v 

|  LX. 

Nec  deftrui  poterit  conclufio,  ab  eo  quod  obfer- 
uatui  in  experimentis  ad  id  quod  fit  in  corpore,  ex  eo 
fundamento,  quod  fluidum  in  experimento  abeat  in 
aerem,  minime  vero  fanguisin  vafis  nonfeftis:  haec 
enim  differentia  eo  tantum  redit,  quod  fanguis  in  va¬ 
fis  paulo  maiorem  habeat,  refiftentiam  quam  fluidum 
in  experimentis  profluens:  Refiftentiam  vero  maio- 
lem  in  fe  fpeftatam ,  in  canali  eiusdem  directionis, 
modo  lemper  fit  eadem,  non  augere  effluxum  obno- 
uam  aperturam,  qui,  fub  minori  refiftentia,  per 
eandem  aperturam  nouam,  imminutus  erat,  ipfa  ex¬ 
perimenta,  fpeciatim  tertium  &  quartum,  loquuntur, 

alias 
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alias  fub  minima  apertura  eiusdem  canalis  m  talis  mu¬ 
tatio  obferuanda  fuiflet,  (minor  enim  apertura ,  tam 
ob  adhaefionem,  reiatiue  ad  quantitatem,  maiorem, 
quam  quia  minorem  tantum  quantitatem  transmittere 
valet,  maiorem  dat  refiftentiam ,  quam  apertura  ma¬ 
ior)  id  quod  tamen  contra  experientiam. 

§.  lxl 

Si  vero  quis  vrgere  vellet,  in  experimentis,  tam 
vim  pellentem,  quam  refiftentiam  quae  fit  in  apertu¬ 
ra,  per  quam  fluit  humidum  menfurandum ,  femper 
effe  durante  euacuatione  easdem,  in  corpore  humano 
vero,  ob  quantitatem  fanguinis  euacuatam ,  (nili  ple- 
thora  adfuerit)  tam  vim  pellentem,  (§,  22  ad  26.)  quam 
refiftentiam,  ($.41.)  rlurante  euacuatione  minui;  hoc 
quidem  concedo,  fed  tantum  abeft  vt  vniuerfaliter 
vim  concludendi  ab  eo  quod  fit  in  experimentis,  ad 
id  quod  fieri  debet  iri  corpore  humano,  infringat,  vt 
potius  in  certo  cafu  augeat.  Si  enim,  fub  eadem 
conftante  vi  pellente,  ob  nouam  aperturam  facfam, 
celeritas  fluidi  fiib  nulla  direftione  augetur,  id  eft, 
nulla  datur  deriuatio,  multo  minus  eadem  ex  vi  con¬ 
tinuo  decrefcente  concipi  vel  oriri  poterit.  Ex  re- 
fiftentia  vero,  quae  fit  refiduo  iri  corpore  fanguini,  ob 
euacuationem  fanguinis,  fiue  quantitatem  imminu¬ 
tam,  minori  fa&a,  accelerationem  motus  fequi,  infe 
(§- 16.  nro.3.  &  §.41.)  demonftraui,  fed  ifta  celeritas, 
ob  refifteutiam  per  totum  corpus  aequaliter  imminu- 
tam,  in  toto  corpore  aequalis  eft,  deriuatio  vero  eft  ce¬ 
leritas  in  vno  ramo  autta,  in  altero  imminuta  ergo 

nec 
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nec  haec  differentia ,  quae  inter  conditiones  experi¬ 
mentorum  atque  ftatum. corporis  humani  intercedit, 
mutabit  conclufionem,  ab  eo  quod  fub  diuerfa  dire&io- 
ne  obferuatur  in  experimentis,  ad  id  quod  fit  in  cor¬ 
pore. 


§.  LXII. 


Ex  experimento  ergo  primo,  fpeciatim  eius  par¬ 
te  prima,  concludo ;  quaecunque  fit  direQ-io  vaforum, 
celeritatem  fluidi  per  canalem  moti,  ob  nouarn  aper¬ 
turam  in  ramo  quodam  laterali  faftam,  fenfibilker  mi¬ 
nui  ,  fi  fumma  aperturarum  maior  eft  parte  feptima 
areae  trunci,  ex  quo  rami  oriuntur :  Probant  hocce 
eiusdem  experimenti  phaenomena,  primum,  fecun¬ 
dum,  tertium,  quintum,  fextum,  feptimum,  octauum 
&  nonum  5  in  omnibus  enim  hifee  phaenomenis 
fumma  aperturae  g  &  alius  aperturae,  fecundum  pa- 
ragraphum  45  computata,  maior  eft  feptima  parte 
areae  canalis  primarii.  Sub  hac  ergo  ratione ,  aper¬ 
turae  nouae  fa£tae  &  ramorum  fluidum  transmitten¬ 
tium  ad  truncum  primarium,  ftante  eadem  vi  mouen- 
te,  datur  reuulfio  in  omnibus  ramis,  quaecunque  fit 
eorundem  directio,  nifi  forfitan  ipfa  ratio  inter  aper¬ 
turam  nouam  &  priorem  aliquid  ad  reuulfionem 
conferat. 

§.  LXIII. 

Eandem  conclufionem  confirmant  t)  eiusdem 
experimenti  primi,  fpeciatim  partis  fecundae,  phae¬ 
nomenon  primum,  fecundum,  quartum,  fextum  et 

fepti- 


1 


1 
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feptimum,  2)  omnia  phaenomena  experimenti  feeun 
di,  excepto  quarto,  3)  experimenti  tertii  phaenomenon 
primum,  fecundum,  quartum,  feptimum,  oaauum  & 
decimum  5  itemque  fextum  cum  primo,  fi  canalis  l  m 
pro  trunco  primario  adimatur.  4)  Experimenti 
quinti  phaenomenon  primum  collatum  cum  quinto 
fiue  truncus  primarius  cylindricus,  fiue  canalis  Im 
pro  trunco  primario  habeatur;  item  eiusdem  experi¬ 
menti  phaenomenon  primum  collatum  cum  fexto  fi 
canalis  Im  pro  trunco  primario  habetur,  itemque  hu¬ 
ius  experimenti  phaenomenon  primum  collatum  cum 
feptimo  &  nono.  5)  Experimenti  fexti  phaenomena 
omnia  excepto  quinto.  6)  Experimenti  feptimi 
phaenomena,  primum,  oaauum,  nonum  &  duodeci¬ 
mum.  7)  Experimenti  oaaui  phaenomena  omnia 
excepto  fexto.  8)  Experimenti  noni  phaenomena 
primum,  fextum  &  oaauum. 

§.  LXIV. 

;  .  Ex  experimenti  primi,  fpeciatim  partis  eiusdem 
primae,  phaenomeno  quarto  collato  cum  primo,  con¬ 
cludi  pode  videtur  fi  fumma,  areae  canalis,  per  quem 

fluidum  monetur,  &  nouae  aperturae,  eft  ad  aream  ca¬ 
na  is  primani,  fiue  trunci,  vt  1  ad  r,  flante  eadem  vi 
pellente,  &  fub  direaione  canalium  fimili,  motum 

fiontm  n  Cana  1  n°n  mmU‘  ’  hinC  nullam  dari  reuul' 

§.  LXV. 

Sed  huic  conclufioni  contraria  elicitur  r)  exex 

perimenti  quarti  phaenomeno  primo  collato  cum 

E  _  quarto. 
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quarto,  fi  canalis  /  m  pro  trunco  primario  habetur,  in 
quarto  enim  phaenomeno  fumma  aperturae  minimae 
&  minoris  eft  ad  aream  canalis  /  m  vt  i  ad  7f.  2)  Ex 

experimenti  quinti  phaenomeno  primo  &  fecundo, 
hic  enim  eaedem  fune  aperturae  ac  in  experimenti 
primi  phaenomeno  primo  &  quarto;  (§.64.)  3)  Ex 
eiusdem  experimenti  quinti  phaenomeno  primo  & 
quarto:  In  omnibus  enim  hifce  phaenomenis  motus 
fluidi  in  canali,  per  notiam  aperturam  fa£tem ,  immi¬ 
nuitur,  tametfi  Yumma  aperturarum  fele  habeat  ad 
aream  trunci  vt  1  ad  7! ;  ergo  dicendum,  aut,  ob 
breuius  tempus  iu  experimento  primo,  differentiam 
celeritatis  fenfiBilem  euadere  haud  potuiffe ,  aut  pe¬ 
culiarem  rationem  inter  aperturas,  per  quas  fluidum 
mouetur,  caufam  effe,  quare  in  his  phaenomenis  im¬ 
minutio  celeritatis  fiat,  in  illo  ($.64,)  vero  minus;  (in 
omnibus  enim  hifce  apertura  noua  maior  eft  priori 
per  quam  fluidum  menfurandum  monetur,  contraria 
vero  ratione  fe  habet  in  phaenomeno  quarto  experi¬ 
menti  primi)  aut,  fortaffis  in  experimento  primo,  j 
iufto  maiorem  quantitatem  aquae,  vel  iufto  maiori  im-  J 
petu,  affufam  eife,  (fieri  enim  vix  poteft  in  praxi,  vt  (j 
altitudo  fluidi  in  cono  ab  c  d  adeo  conftans  feruetur, 
vt  ne  per  dimidiam  lineam  quidem  variatio  fiat ,  id 
quod  etiam  de  impetu  aquae  affufae  valet)  aut  omnes 
tres  caufas,  vel  duas  minimum,  fimul  locum  habere. 

In  experimento  primo  vero  potius  errorem ,  fi  quis 
eft,  quaero,  quam  in  quarto  &  quinto,  quia  phaeno¬ 
menon  quartum  experimenti  fecundi  non  idem  often-  ; 
dit  quod  phaenomenon  quartum  experimenti  primi,  .  ) 

■  fed 
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fed  potius  contraria  phaenomena  (nro.  i.  2.  &  3.)  addu- 
£ta  confirmat,  tametfi  eaedem  fint  conditiones ,  ac  in 
experimento  primo.  - 

$.  LXVI. 

Ex  eiusdem  experimenti  primi,  fpeciatim  partis 
fecundae,  phaenomeno  primo,  collato  cum  tertio  & 
quinto,  fequitur,  vt,  fi  fumma  aperturae  per  quam  flui¬ 
dum  mouetur,  verbi  gratia^,  &  alius  aperturae  nouae 
fa&ae,  verbi  gratia  k  cum  apertura  minori ,  feptima 
parte  trunci,  ex  quo  aperturae  oriuntur,  minor  efi:,  at¬ 
que  fluida  per  aperturas  mota  fimilem  habent  dire&io- 
nem,  celeritatem  fluidi,  per  priorem  aperturam  verbi 
gratia  £  moti,  non  accelerari  ob  alteram  aperturam, 
nec  minui ;  hinc  etiam  in  hoc  cafu  nullam  dari  reuul- 
fionem ;  nifi  fortaffis  &  hic  ratio  aperturarum  inter  fe, 
tanquam  conditio,  concurrat. , 

$.  LXVII. 

Confirmant  hanc  conclufionem,  (§.  66.)  experi¬ 
menti  tertii  &  quarti  phaenomenon  primum  cum 
tertio  &  quinto;  fed  eidem  contraria  funt  1)  expe¬ 
rimenti  quarti  phaenomenon  primum  cum  fe¬ 
cundo,  tertio  &  quarto,  2);  experimenti  quinti  phae¬ 
nomenon  primum  cum  tertio  &  fexto,  3)  experimen¬ 
ti  noni  phaenomenon  primum  collatum  cum  feptimo. 
Si  ergo,  etiam  hic,  ratio  aperturarum  inter  fe  aliquid 
ad  mutationem  phaenomenorum  confert,  dicendum 
foret,  retardari  motum  fluidi  in  vafe,  fi  noua  in  canali 

F  a  late- 
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laterali  fit  apertura,  tametfi  fumma  aperturae  nouae 
&  prioris,  perquam  fluidum  mouetur,  feptima trunci 
primarii  parte  minor  fit,  &  tametfi  vafa  fimilem  Ha¬ 
beant  direaionem,  modo  noua  apertura  fit  maior 
priori,  vel  minimum  non  fubduplum  eiusdem :  Non 
accelerari  vero  nec  retardari,  fi  noua  apertura  prioris 
fubduplo  minor  eft. 


$.  LXVIII. 

Quod  fi  vero  haec  phaenomena  a  paragra- 
pho  64  ad  67  fecundum  intentionem  noftram  confi- 
deramus,  (§>57  )  quod  nempe  inftituta  fint,  vtcogno- 
fceremus ,  an  fluidum  in  vno  canali  acceleretur,  fi  in 
alio,  fimilem  habente  direaionem ,  &  ex  eodem  cum 
priori  trunco  orto,  noua  fit  apertura?  fibi  inuicem, 
etiam  absque  refpecfu  ad  rationem  aperturarum  in¬ 
ter  fe,  non  contradicunt,  fed  omnia  fimul  probant, 
non  accelerari  motum  fub  modo  diais  conditionibus’ 
ergo  etiam,  quia  ab  eo,  quod  conftanter  obferuatur 
in  experimentis ,  concludere  poflumus  ad  id,  quod  fit 
in  corpore  humano ,  (  §.  55.  ad  61. )  in  noftro  corpore 
non  dari  deriuationem.  (§.  32.) 

'  X  ''  .  *<  \  'v  t  . 

§•  LXIX. 

Cum  ergo  phaenomena  paragraphis  62.  &  63. 
adduaa  omnia,  &  pleraque  paragraphis  64.  ad  67.  re-  r 
cenfita,  probent ,  retardari  motum  fluidi  in  vafe  mo-  ‘ 
ti ,  fiue  vas  fimilem,  fiue  contrariam  direaionem  ob¬ 
tinens  aperiatur;  patet  quoque,  in  eo  cafu,  vbi  ple- 

rique 
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rique  medicorum  deriuadonem  ftatuunt,  dari  pofTe 
reuulfionem ,  modo  fatis  magna  apertura  venae  dari 
pofiit,  &,  fi  omnem  imminutionem  celeritatis,  quae 
non  a  vi  pellente  imminuta  oritur,  reuulfionem  ap¬ 
pellare  velimus,  quo  fcnfu  reuulfionem  etiam  para- 
graphis  64.  et  66.  fumfimus ,  omnem  Venae  fe- 

ftionem  cum  apertura  maiore,  dare  reuulfionem 
vniuerfalem. 

&  .  ' 

§.  LXX. 

Phaenomenon  vltimum  partis  fecundae  experi¬ 
menti  primi  docet,  fi  apertura  noua  fiat  talis,  exempli 
gratia  .v  nro  1,  vt  fluidum  per  eandem  motum  contra- 
riamhabeat  directionem,  ac  iftaeft,  qua  fluidum  mo¬ 
lietur  per  ilium  canalem,  ex  eodem  trunco  cum  aper¬ 
tura  noua  ortum ,  verbi  gratia,  fg,  huius  motum  re¬ 
tardari,  tametfi  fumma  aperturarum  minor  fit  parte 
fepdma  trunci  communis ,  ex  quo  nempe  vtraque 
apertura  oritur.  ■ 

§.  LXXI. 

Confirmant  hancce  conclufionem  1)  experimenti 
quarti  phaenomenon  primum  collatum  cum  quinto, 
fexto  et  feptimo.  2)  Experimenti  quinti  phaenome¬ 
non  primum  cum  octauo  &  decimo ,  3)  experimenti 
feptimi  phaenomenon  primum  collatum  cum  fecun¬ 
do,  quarto,  quinto  &  feptimo,  4)  experimenti  noni 
phaenomenon  primum  collatum  cum  fecundo,  quar¬ 
to  et  quinto. 

F3  LXX  I|.  . 
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$.  LXXII. 

■  ■ 

Haec  ergo  phaenomena  omnia.  ( §.  70.  et  71.) 
pofito  nullam  (pedalem  requiri  rationem  aperturae 
nouae  ad  priorem,  probarent,  fi  in|  corpore  humano 
vena  fecaretur  in  pede,  imminutum  iri  motum  (angui¬ 
nis  verfus  caput  &  artus  fuperiores,  &  contra,  (i  vena 
fecaretur  in  brachio,  collo  vel  capite,  immunutum  iri 
motum  fanguis  verfus  partes  inferiores,  ex  alia  caufa 
quam  ex  vi  cordis  &  arteriarum  imminuta,  id  eft, 
dari  reuulfionera.  m 

§.  LXXIII. 

Minime  vero  hanc  caufom  motus  fluidi  imminuti 
in  direCtione  vaforum  verfus  partes  contrarias  quae¬ 
rendam  efle,  cognofcitur,  1)  eo,  quod  eadem  reuul- 
(io,  id  eft,  motus  fluidi  imminutio, [non  mutata  vi  pel¬ 
lente  ,  obferuetur  etiam  in  vafis  contrariam  directio¬ 
nem  non  habentibus ;  (  §.  69. )  2 )  ex  eo ,  quia  haec 
motus  imminutio,  tametfi  vafa  contrariam  habeant 
direCtionem ,  non  vbiuis  obferuatur.  Hoc  probant 
experimenti  tertii  phaenomenon  primum ,  fi  fimul 
confideratur  cum  nono  &  vndecimo,  vbi  nulla  immi¬ 
nutio  motus  fluidi  per  orificium  m  obferuatur,  item 
experimenti  fexti  phaenomenon  primum  cum  quin¬ 
to,  porro  experimenti  feptimi  phaenomenon  primum 
cum  fexto,  atque  experimenti  noni  phaenomenon 
primum  cum  tertio. 

§.  LXXIV.  | 
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.'Hc  t  '  §,  LXXIV.  I  :  ' 

Tameffi  vero  lubenter  concedam,  etiam  in  qui¬ 
busdam  horum  phaenomenorum  paulo  maiorem 
quantitatem  aquae,  vel  paulo  maiori  impetu,  in  rece¬ 
ptaculum  affiiudi  potuiffe ,  et  ex  hac  ratione  in  qui¬ 
busdam  reuulfionem  haud  efTe  obferuatam  ,  negari 
tamen  haud  pjotefb ,  haec  phaenomena ,  quae  reuul¬ 
fionem  nullam  exhibent,  (§.66, 67.  &  73.)  id  pecu¬ 
liare  habere  prae  omnibus  reliquis  ,  quod  noua  aper¬ 
tura  in  nullo  tanta  fit,  vt  aequalis  eflet  tertiae  parti 
prioris ,  &  fimul  decimae  offtauae  parti  totius  trun¬ 
ci  primarii ,  fed  vbiuis  di£tis  partibus  aliquotis  mi¬ 
nor  deprehendatur,  vnde  potius  in  hac  minori  ra¬ 
tione  aperturarum ,  hinc  quantitatum  profluentium, 
caufa  quaerenda  videtur,  quare  nulla  reuulfio-fit  in 
quibusdam  phaenomenis  obferuata. 

§.  LXXV. 

Pateret  veritas  huius  afierti,  nempe  quod  re- 
nulfio  non  fit  fenfibilis ,  ob  minorem  aperturam 
nouam  in  relatione  ad  priorem  &  truncum  prima¬ 
rium,  fi  fecundum  leges  hydroftadcas  et  hydrauli¬ 
cas,  exrefiftentia  in  vno  loco,  per  nouam  apertu¬ 
ram,  imminuta,  rationem  deducere  placeret ,  quare 
in  alio  loco  vis  fluidi  imminuta  efie  debeat;  fed,  ne 
nimis  falcem  [in  alienam  mefiem  immittamus,  fuffi- 
ciat  nobis,  veritatem  ex  ipfis  noftris  experimentis 
confirmafle,  In  omnibus  enim  noftris  experimentis 
dantur  phaenomena ,  vbi  nulla  fit  imminutio  motus 
fluidi ,  excepto  fecundo ,  quarto  &  quinto.  Haec 

expe- 
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experimenta  vero  eo  fefe  diftinguunt  a  reliquis, 
quod,  vel  pleraeque  nouae  apertutae,xfint  maiores 
ea  per  quam  fluidum  menfurandum  fluit ,  aut,  fi  mi¬ 
nores  funt ,  vix  tamen  dimidio  minores  deprehen¬ 
dantur,  vti  in  experimento  fecundo  &  quinto ,  fi  hu¬ 
ius  phaenomenon  fextum  exceperis ,  ae  quo  vero 
(§.  63.  nro4)  di£tum  eft;  vel  omnes  aperturae  no¬ 
uae  fint  maiores  ea  per  quam  fluidum  menfurandum 
mouetur,  vti  in  experimento  quarto;  &  in  hoc  quo¬ 
que  reuulfio  fatis  notabilis  per  omnia  phaenomena 
obferuatur. 

§.  LXXVI. 

Dicta  fi  applicemus  ad  corpus  humanum ,  & 
comparemus  aperturam  venae  fefitae  cum  fumma  ca- 
pacitatum  omnium  ramorum  ex  aorta  venientium, 
itemque  cum  ipfa  area  aortae,  probabile  fit,  per  nul¬ 
lam  quoque  venae  fefitionem  aliam  obtineri  reuul- 
fionem  poffe,  quam  quae  a  virium  cordis  imminutio¬ 
ne  dependet,  quia  apertura  venae  feclae  longe  minor 
pars  eft  fummae  omnium  ramorum  arterioforum,  at¬ 
que  trunci  arteriae  magnae,  quam  noua  apertura,  in 
relatione  ad  aperturam  per  quam  fluidum  menfuran¬ 
dum  mouetur,  &  in  relatione  ad  truncum  primarium, 
in  iis  experimentorum  phaenomenis,  qnae  nullam 
reuulfionem  exhibent.  Quod  fi  tamen  quis  reuulfio- 
nem  quandam,  ab  ea,  quae  fit  ex  impetus  cordis  im¬ 
minutione,  diuerfam,  &  per  venae  fefifionem  obti¬ 
nendam,  aflumere  vellet,  concedere  tamen  tenetur, 
tunc  demum  eandem  fenfibilem,  vel  minimum  ma¬ 
iorem 
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iorem ,  futuram ,  quando  apertura  venae  fe&ae  ma¬ 
gna  eft.  '  „ 

§.  lxxvii. 

Hucusque  probauimus  per  venae  fe&ionem  x 
motum  fanguinis  haud  aliter  minui,  ni  ii  quatenus 
vis  cordis  &  arteriarum  per  eandem  minuitur,  id  eft, 
nullam  dari  reuulfioncm.  (§.  76.)  Demonftrauimus 
quoque,  (§.68.)  ex  haftenus  receniitis  phaenomenis 
nullam  particularem  accelerationem  motus  fanguinis, 
id  eft,  nullam  deriuationem,-  colligi  poffe,  tametfi  vni- 
uerialem  quandam  accelerationem,  fi  fanguisnonde- 
ficit,  primis  venae  ieftionis  momentis,  quanquam  vix 
fenfibilem,  concedamus.  (§.  42.  ad  44.)  Experimenti 
tamen  feptimi  phaenomenon  primum,  cum  tertio,  de¬ 
cimo  &  vndecimo,  accelerationem  quandam  motus 
fluidi,  oh  nouam  aperturam  fa&am,  probare  viden¬ 
tur.  Sed  facile  patet,  cum  adeo  exigua  fit  differentia 
temporum,  hinc  celeritatum,  in  hifcc  phaenomenis, 
tantillam  differentiam  facile  per  leuiflimum  errorem, 

&  vix  euitabilem  in  experimento,  oriri  potuifle;  imo 
crefcit  probabilitas,  errorem  hic  commiffum  efle,  eo, 
quod  non  fimilis  acceleratio  in  experimento  quarto  & 
nono  obferuetur,  tametfi  in  his  experimentis  quam 
proxime  adfint  fimiles  conditiones  ac  in  experimento 
feptimo. 

§.  LXXVIIT. 

Sed  ponamus  ne  leuiflimum  quidem  errorem  in 
experimento  feptimo  commiffum  effe,  minime  tamen 
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ex  his  phaenomenis  deriuatio,  id  eft,  y articularii  ac- 
eeleratio  motus  ex  fimilitudine  direftionis  vaforum 
orta,  &  imminutio  in  aliis  vafis  contrariam  direfHo- 
nem  habentibus,  demonftrari  poterit.  Phaenome¬ 
non  enim  tertium  i)  accelerationem  dqcet,  tametff 
fluidum  per  nouam  aperturam  ,  g  cum  apertura  mi¬ 
nori,  fab  plane  contraria  direftione  moueatur  ac  per 
priorem  r,  2)  idem  phaenomenon,  collatum  cum  de¬ 
cimo  &  vndecimo,  oftendit,  maiorem  fieri  accelera¬ 
tionem  motus  fluidi  in  canali  laterali,  verbi  gratia  r  s, 
fi  canalis  f  g,  contrariam  habens  direftionem,  ape¬ 
ritur,  quam  fi  in  canali  r  x,  fimilem  habente  di- 
reStionem ,  ;noua  fit  apertura ,  tempus  enim  in 
phaenomeno  tertio.  minus  eft ,  quam  in  decimo  & 
vndecimo. 

-■#  §  LXX1X,  ■ 

Aut  ergo  nulla  concedenda  eft  deriuatio,  aut 
dicendum,  direQdonis  vaiorum  fimilitudinem  nihil 
ad  eandem  conferre,  vel,  fi  aliquid  confert,  maiorem 
fore  deriuationem  in  vafis  contrariam  quam  in  vafis 
fimilem  direOdonem  habentibus :  id  quod  afiertioni 
plerorumque  medicorum  directo  eft  contrarium. 

§.  LXXX. 

£)uanqtiam  vero  in  experimentis ,  fub  his  con¬ 
dicionibus  ,  (§.  79.)  efiet  deriuatio,  in  humano  tamen 
corpore  locum  habere  non  poteft,  quia  haec,  in  ex- 

peri- 
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perimentis,  fit  fub  conftanter  eadem  vi  pellente,  quae 
in  corpore  humanq  continuo  decrefcit,  &  hinc  mo¬ 
tum  fanguinis  retardat,  magis  quam  fecundum  expe¬ 
rimenta  accelerari  deberet.  Immo,  non  locum  ha¬ 
bere  deriuationem  in  corpore  humano,  vel  ex  ipfa  ex¬ 
perientia  difcere  poflumus.  Quemadmodum  enim 
obferuationes  monftrant,  haemorrhagiam  narium, 
durante  venae  fe&ione,  faepiffime  cellare,  &  fic  effe- 
£tum  imminutionis  motus  obleruari,  eo  tempore,  quo 
caufa  imminutionis  adelt,  fic  quoque  deriuationis  et- 
fe£tus,  durante  venae  Tectione,  fele  oftendere  debe¬ 
rent,  quia  deriuado,  fi  vnquam,  minimum  poft  ve¬ 
nae  fedtionem  locum  non  habet,  hinc,  fi  menles  per 
venae  Pectionem  eflent  aperiendi,  ipfo  tempore  venae 
feftionis  fluxus  accedere  deberet,  fi  per  deriuatio¬ 
nem  obtineretur,  id  quod  tamen  vix  credo  vnquam 
obfcruatum  fuiffc.  ; 

■  * 

LXXXI, 

Omnes  ergo  effectus  venae  fe£lionis  ex  fola 
quantitatis  imminutione  oriuntur,  plane  nullus  vero 
ex  loco  in  quo  fit  venaefeftio,  fi  celeritatem  auftam 
in  extremitatibus  illius  arteriae,  quae  venae  fectae 
radicibus  refpondent,  (§.  36.  &  40.)  excipis.  Nulla 
erga  datur  reuuKio,  pulla  deriuatio,  per  locum  venae 
fecandae  obtinenda;  hinc  plane  liberum  eft,  fiue  fe¬ 
cundum  regulas  Medicorum  receptas,  fiue  contra 
easdem,  venae  fectionem  inftituere  velis. 


§.  LXXXil. 
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